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  جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

  بعد الوتر أقول "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" ثلاث مرات وفي الثالثة أقولها بصوت مرتفع ما صحة فعلي؟

  صالح الفوزان


  
  بعد صلاة الوتر اقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثلاث مرات. والمرة الثالثة اقولها بصوت مرتفع. هل وصحيح ام بدعة؟ الذي ورد انه اذا سلم الرياء من الذكر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثة
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  والثالثة يمدها فيقول سبحان الملك القدوس هكذا. نعم
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